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Health Certificate Ayana gaad igi 

Novel Coronavirus test 2019 apial) Lig 9S Cag yl Yaad 
or ieee nti is upon personal request , not under any ia igali gle A ggua cel Cpt gaiil Ae de pti algal! ode caia 
Full Name ZHANG BO Jasi) aus’! 
Gender - Age Male - 36 aad) = Guia 
Registeration No 2- 44-962 Jalali añ 
Passport / ID No PE2153259 ii ill idad / jiga ab 
Sample Collection Time PM 04:15 2022-07-11 fanal) aial CË g 


Date of Report 2022-07-11 iail au 


colt Aaa gall aiil Lain Aad ge gl 19 4i G2 ye: Lal pas (At Y Aad) Aa cil) 

Fos ill y Ahali Alali Jory Gay apial 19 Lig yg ogi Aubrey Gea pally iil hayi 
G i n 

pall) gl aall Jaai ga qi pall 


SWAB test 2019-nCoV . _ (nCoV-2019)4aue Gast 
WE CERTIFY THAT A SWAB from THIS PERSON is 44,56: COVID19 Ga 4! quand ai ah oe) adil) Aana yl 18 53 
tested for COVID19 BY real time-PCR (real time-PCR) 
Result interpretation is ALANS dansal Aan 1 gla y 


Negative Glas „$ 


NO 2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) RNA was detected in the specimen ,and the 
concentration was lower than the sensitivity of the kit 


Use The Mobile Application to Scan the QR Code ÄI iaa cya SU 9S Lal Genel aly gall Gude asda) 
TRAVEL DATE CHANGES IS NOT OUR Uid Pye Ciut igh von Ry wpe Res] pee x] 
RESPONSIBILITY 
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Examination 
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